Sylvania 


TYPE 6N6G 


AMPLIFICATEUR 
DE PUISSANCE 
A COUPLAGE DIRECT 


CARACTERISTIQUES 


Tension de chauffage CA ou CC 
Courant de chautfage 

Ampoule … 

Culot — Moyen octal 7 ‘broches Pr ee és 

Position de montage .…. sess Toutes 
Pour toutes les autres caractéristiques, conditions de fonctionne- 

ment et applications, voir type 6B5. 


SYLVANIA LE TUBE ESSAYÉ SUR POSTE 85 


